308             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
Die einfallende Welle fiihrt in jedem Augenblick eine Leistung ?- mit sich; die reflektierte die Leistung ^ = ~^ Die Differ©nz ist die im Widerstand verzehrte Leistung
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Ist R0 = Z, so wird die reflektierte Welle Null, die Leistung der ankommenden Welle wird vom Widerstand absorbiert. 1st R0^Z, so ist die im Widerstand verzehrte Leistung stets kleiner als die der einfallenden Welle. Fur R^>Z hat di© reflektierte Welle das gleiche, fiir R<^Z das entgegengesetzte Voraeicher* der ankommenden.
Die Grenzen sind: 1. J?0 = oo, d. h. die Leitung ist off en, 0s wird q = l, die einfallende Welle wird in voller GroBo refloktiart* .2. RQ==0) die Leitung ist kurzgeschlossen, g = —1, die Welle wird unter Umkehr des Vorzeichens reflektiert, wie frtiher gezeigt.
Beispiel.   Eine am Anfang offene Leitung erhtilt eino Ladling
etwa dnrch atmospharisehe Vor-gange. Gegeniiber dem auf S. BOB behandelten Fa]l sei am Leitunga-ende eine Funkenstrecke mit Br-dungswiderstand RQ angOFohlossen. Die zu Anfang boliobig ver-teilte Spannung p(x) teilt eioh in zwei gleicho Wellen von halber GroBe f^(x) und f^(x) (s. Fig, 210) Die erste wandert nach dem L©1~ tungsende, bringt die Funkenstreoke zum Ansprechen und wird, falls RO=Z ist, gariz absorbiert; die andere wandert nach dem offenen Leitungsanfang, wird dort in voller
Starke reflektiert und geht dann nach dem Ende, um ebenfalla absorbiert zu werden. Bei unvollkommener Absorption dauert der Vorgang langer. Am Leitungsende wird die einfallende Welle z. 1. reflektiert und wandert zum Anfang zuriick, wird beim zweiten Auftreffen auf das Leitungsende wieder geschwacht usf.
Sieht man von den Verlusten in der Leitung ab, so ist am Jnde des Vorgangs die ganze urspriinglich in der Leitung vor-handene elektrische Energie in dem Widerstand £0 in Warme urn-gewandelt worden.
also bei Freileitungen etwa
,                                         spannungen gegeben.   Steht
unter Spannung, so folgfc dem  Ansprechen des  Ableiters
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